ほってみる（巧巧更話） 

センサ-に励5びあつた(メ-ルが届いた)場さ 


1 . メールを確認する 


①通知メールを開さます。 

•お買上げ時の設定では画像添付メールが2回 
送信されます。 

⑨メール本文と添付画像を確認します。 

③メール本文に記載されてし、るアドレスを選択します。 
♦アドレスを選択すると、□グイン画面が表示 
されます。 




2. 異常がないか確認ずる 


①□グイン ( P .26) します。 

⑨「画像を見る」を選択します。 

•カメラ画像画面が表示されます。 

•カメラ画像画面の操作方法は、「画面の表示内容と操作方法」 （ P .27) をご覧 
<ださい。 

•必要に応じて、警戒中のままメール送信のみ停止したい場合、「メール停止」を 
選択します。 

(警告音出力を r 有効」にしている場合、メール送信を停止すると警告音の再生も停止します) 

③「現在表示」を選択して、現在の最新のようすを確認します。 

•必要に応じて、「現在の画像を保存」を選択して画像を保存します。 


④にグアウト」を選択して、□グアウト ( P .2 已)します。 



空が操作 画像を見 る□どアウト 


室ホを開始しました。 


[1 戒開始 11警戒ち军除 I 

^ール停止 I 


蓄蹤: 


センサー感知： 

なし 



警戒操作画面 



カメラ画像画面 






















































